3500 | PANEL LAMPS & ELECTRON TUBES 


BOX #1 


NUMBER NUMBER OF PIECES PART NUMBER MANUFACTURER AMOUNT 


RCA's RCA5687 
OA2 
5814A 
5651 
5963 
9005 
12AT7 
991 
5U4GN 
6080 
65L7GT 
SX5GCT -ples* 1G: E.. 

OB2 } 
6AL5 
2021 

6U8A 

6AB4 

6C4 

6AT6 

6AL5 

6 AH6 

6AS6 

6X4 

DR2000 

DR2100 

DR2010 


Se Oe Ree eee ee eee ARR EON NY UPN WD 


HEWLETT PACKARD 


WG 


2140-0007 Lamps 
2140-0007 250V 10W Screw base 


INTERNATIONAL 

6AU6A/EF94 

6K6GT 

6SN7GTB 

5AR4/GZ34 | 
6AQ5A/6H65 


a ee oe 


ELECTRONICS CO. 
1 Bio Ee 


MULLARD 
) EF 86/6267 


BURROUGHS 
1 B5441 


3500 
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BOX #1 Continued 


NUMBER NUMBER OF PIECES PART NUMBER MANUFACTURER AMOUNT. 


Geeks 


ECG $3 

ECU Sa 

6AU6A 

6550A 

SY36T (SEE ALSO RCA 
6V6GTA 

6J5 

6SJ7 

6X5GT 

6BL8/ECF-80 

6BE6 

6BA6/EF93 
6UBA/6AX8/5KD8/6KD8 
6CA4 

12BE6 

L2AT//ECC81 

7199 Filament 


a ee Oo oN 


AMPEREX 


WN 


ECC 88 (See-also G.E.) 
2 6AUG (See 1 Sylvania 
ee Cie ge 
1 International 
2 EL86/6CSW 
1 SAR4/GZ34 
ft 6B58 


TUNG SOL 
6K6GT 
6SU7ETY 
6AQSA 
11704A 


Oe Re 


RAY THEON 
1 CKS5687 
3 CK8650 
vA CK8421 


SYLVANIA 
1 6AUGA (See also RCA) 
1 6AV5GA 


Ue Flourecent Lamps 


? Various others unmarked tubes 


